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室内でガス機器をお使いの際には、 
換気に十分注意してください。 

室内で換気不十分な状態で使用すると、 


換気する一酸化炭素中毒を起こし、死 t 事故に 
いたるおそれびあ0ます。 



ご愛用の皆様へ 


このたびは、ガスフアンヒーターをお買い上げい 
たださまして、ありびとラございます。 

•ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいた 
だきを全に正しくお使いください。 

•幼いお子様にはさわ日せないでください。 

•この取扱説明書の裏表紙び保証書となつてしほす。 

内容をよくご確認のうえ大切に保管してください。 

参取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの版 
売店、またはもよりの当社の支社、ち店、営業所、 
出張所にて再購入してください。 

参この機器は国内専用ですので、ミ毎外で使用しな 
いで < ださい。 

参この機器は家庭用ですので、業務用のよラな使 
い方をされますと著しく寿命び縮まります。 

^- 
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傑おと特長 


このガスフアンヒーターは、簡単操作で快適にお部屋を暖めます。 
また、次のよラな便利な使いかたびあります。 



簡単操作の 


ワンプッシュ点义.記憶機能 


運転-停止は暖房運転ス^ ^ 

イッチを押すだけのワン 
プッシュ操作です。 

暖房運転を停止した後わ、 

マイコンび設定室温など 
を記憶して、再設定の手 
間を省きます。 



足ちとか!5暖かい 


温風下吹出し 


温風は、足もとから吹き 
出します。お部屋の空気 
を循環させなびら暖房す 
るのでむらびなく快適で 
す。 



比例制御で快適暖房 


室温調節-室温表示機能 


設定室温をお好みの温度に設定しておくと、自動 
でガス量をコント□ールして、快適な室温に保ち 
ます。設定室温や現在室温をデジタルで表示しま 
す。 



また、表示部はおはよラタイマー重転のセット時 
間や異常時の故障内容などの情報を表示し、お巧 
らせします。 



• 22 • 24 • 33 • 34ぺージ 




V 


快適性を損なわない経済暖房 


才ートセーブ運転機能 


お部屋の温度び設定室温になると、3□分ごとに 
お部屋にあった下げ幅で、3回にわたり設定室温 
を自動的に下げます。（おさえめ運転選択時は2 
回にわたり設定室温を自動的に下げます。） 



暖めすぎをおさえ、快適暖房 

おさえめ運転機能 


お部屋の温度び設定室温を超えると、自動的に燃 
焼を停止し、暖めすざをおさえます。 

春先やが□、気密性-断熱性の高い住宅でわ暖め 
すざのない快適な運転を実現します。 


g わしくはこ^ 26ぺージ 


J 

J 
































































デジタ) レ表示のおはようタイマーでセットらくらく!! 


おやすみタイ7—の 
セットで、暖かい部 
屋でおやすみになれ 
ます。 


面亢习ち^23 • 24ぺージ 


お子様のいたずらを防止 


□ック機能 

\ 


暖房運転スイツチおよびイオン運転スイツチ 
の停止操作 L ソ外は操作でさなくなり、お子様 
のいたずらなどを防止することびできます。 




海衾） 

ん ^ 便利な使いかた^ 

暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ 

おはよラ、おやずみタイマー I 


礙をォン運乾 

お部屋はいつちさわやか 

イオン運転 

プラズマクラスターイオン運転 

プラスイオンとマイナスイオンをほぼ同数お部 
屋に放出し、空気中に浮遊する r カビ割を減少 
させます。運転中はわずかに「ジー」音び聞こえ 
る場合びあります。（すでに壁面などに生えた力 
ビを除去することはでさません。） 


マイナスイオン運転 

マイナスイオンの放出割合を上げることで、さま 
ざまな要因でプラスに偏りびちなお部屋のイオ 
ンバランスをより自然に近い状態に近づけます。 
運転中はわずかに「ジー」音び聞こえる場合び 
あります。 






r 




安全-お手入れ 

エアフイルターのほこり詰まりをお知らせする もし6のために 


フィルターサイン表示機能 


エアフイルターにほ 
こりび詰まると、 フイ 
ルター サインび赤色 
に 点滅して、 エアフイ 
ルターのお掃除時期 
をお知らせします。 



[< わしくは:^ ' 29ぺージ 


消し忘れたときに 


8時間自動消义機能 


消し忘れを防ぐために暖房運転開始後 S 時間で自 
動消火します。 


かしくは 33 • 34ぺージ 
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安全装置 


•過熱防止装置 
(サ ー S スタ） 
•過熱防止装置 

(温度ヒューズ） 
•転倒時ガス遮断装置 


•不完全燃焼防止装置 
参過電流防止装置 
•立消え安全装置 
参停電時安全装置 
•暖房運転スイッチ回路安全装置 
参8時間自動消火機能 

参逆乂安全装置（温度スイッチ） 

( RC - A 291 NPL RC - A 3 日 ONPL 、 RC-A 閒 ONPL 専風 


医なスな二 M 33 • 34ぺージ 


% 


ご使用中、下記の安全装置び万一の事故を未然に 
防ざます。 


J 
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哀ミ上のご瓶 


、 



この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のごを意」を必ずお読みください。 


この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただを、お客様や他の人々への 
を書や財産への損書を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意 
味は巧のようになっています。内容をよく理解してか5本文をお読みください。 


表 示 

意 味 

A 筒埃 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t •重傷を負ラを険、または义災の 
を険び差し迫って生じることび想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t •重傷を負ラ可能性、または义災 
の可能性び想定される内容を示しています。 

A ま局 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性や物的損害のみの 
発生び想定される内容を示しています。 


絵表示について;夕のよラな意味びあります。 


A 成公 AG ) ⑥ ( S )® 戀〇运 

一般的な発火を意回転物を意高温ミち意一般的な禁止分解禁止乂気禁止说れ手禁止水城れ禁止必ず行ラ電源プラグを 
危険•警告•を意 抜け 

\_ J 


A を険 



•ガス漏れ時使用厳禁（ガス漏れ時の処置) 


ガス漏れに気づいたときは 




ガス漏れに気づいたときはガス事業者（供給業者）の 
処置び終わるまでの間、絶対に义をつけたり、電気器 
具（換気扇その他）のスイッチの入•切や電源プラグ 
の抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。 

炎や火花で引乂し、爆発事故を起こすことびあります。 


义をつけない。 
プラグの抜さ差しをし 
ない。 

觀 


電気器具（換気扇な 
ど）のスイッチの「入’ 
切」をしない。 



〇 

必ず行う 


① すぐに使用をやめ、ガスをと 
メー ターの ガス栓を閉じる。 ♦ 


⑨窓や戸を開けガスを 
外へ出す。 


③ ちよりのガス事業者（供給業者） 
に連絡する。 


閉じる 




お部屋のガス栓（例） 
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A 警告 


• ffi 用ガスおよび使用電源について 


使用ガスおよび使用電源を確かめる 


〇 

確認する 


機器本体銘板に表示してあるガス種（ガ 
スグループ）および電源（電圧-周波数） 
を確認する。 

参表示のガスおよび電源び一致していな 
い場合、不完全燃焼により、一酸化炭 
素中毒になったり、爆発着火や機器び 
故障する場合びあります。 

•特に転居した±易合は、供給ガスの種類、 
電源の種類を必ず確認してください。 
•わからない場合はお買い上げの販売店、 
またはわよりの当社の支社、支店、営 
業所、出張所に連絡してください。 


Q2A-1 3み "1 一-ガス種の確認 


姐-00000 -0 > 

都巿ガス1吕 A - ISA 用 

12A 00000 
13A 00000 

り 0.00V 00000 


U ン f イ株式会社 


〇 


U ン t イ巧式を社 


定格電圧 Cacioov }/ 

定格消費電力 00/00W \ 
定格周液数 CsO/SOHzr 

(12A • 1 3A の場合） 


-型式名 


-製造 
年月 


電源の 
確認 



銘板 


义災モ防 


燃えやずいものを近くに置かない 

A 機器の上や周囲には燃えやすいものを置か 
ない。可燃物（家具-力ーテン-洗濯物な 
ど）を機器に近づけない。 

火災の原因になります。 


弓 I 义のおそれのあるものを使用しない 

機器の周囲では、スプレー•ガソリン•ベ 
f \)ンジンなど引义のおそれのあるちのを置い 
たり、使用したりしない。 

引火して火災の 
おそれびあ0ま 
す。 




使用中は外出、就寝をしない 


温風吹出し□にものを入れない 


Q 運転したまま外出や就寝は絶対にしなし、。 

乂災など予期せめ事故の原因になります。 
(タイマー運転の場合は除く） 


Q ミ豆風吹出し□や機器の背面（エアフィルタ 
一部）の中に、紙•巧-異物などを入れた 
り、ふさいだりしない。 

異常燃焼し、一酸化炭素 
中毒や乂災の原因になり 
ふ 〇 




































































A 


夏を上のな主意 


參スリムプラグ取り付け禁止 
♦機器用ソケツト取り付け禁止 
参 ガスコー ド m 外の ガスホース 接続禁止 


〇 強化ガスホースは、ル□径迅速継手付強化 
ガスホース（ガスコード）と都市ガス用強 
化ガスホースびあります。ガス種によって 
異なりますので、確認のラえ接続してくだ 
さい。 

参 LP ガス ■ ] 2 A ■ ] 3 A の場合 
ル□径迅速継手付強化ガスホース（ガス 
コード） 

参その他のガスの場合 
都市ガス用強化ガスホース （ネジ接続の 

ため、接続は販売店にご依頼ください。） 




A 警告 


•換気が要 


換気のごを意 


〇 

換気ずる 


•暖房使用中は1時間に1回、1分間程度換 
気扇を回ずか、窓を開けるなどして換気ず 
る。 

参イオン運転と燃焼器具を一緒に使ラ場合 
も換気する。 

室内で換気不十分な状態で使用すると、 
一酸化炭素中毒を起こし、死 t 事故にい 
たるおそれびあります。イオン運転は、 
排気ガスの;き化 
はでさません。 



•スプレーち厳禁 


スプレー吿を機器の前に置かない 


Q 


機器の周辺や上、ミ豆風吹出し□前方で、スプ 
レー宙（殺虫剤•ヘアスプレー•カセットコン 
□用ボンベなど）を使用したり、 

機器の前方に置かない。 

熱でスプレー宙内の圧力び/. 

上びり、スプレー宙び爆発す 
るおそれびあります。 




温風をじかに当てない 


ほ温やけどにミ主意 


Q 


温風の直接当たる場所で就寝しない。 

低温風でわ連続的に当たるとお温やけどの 
原因になります。 

(特に# L 幼児、お子様、お年寄り、病人な 
ど、自分の意思で身体を動かせないち。疲 
労び激しいとさ、お 
酒や睡眠薬を飲まれ 
たち、皮膚や皮膚感 
覚の弱いちなどびお 
使いのとさは、周り 
のちびを意して<だ 
さい。） 


温風を長時間体に当てない 



Q 


温風をじかに長時間体に当てない。 

体調悪化や健康障害の原因にな0ます。 


ガスち続（ガス事«防止) 


ガス接続は強化ガスホースを使用する 


ガスコード接続のごを意 


クチ‘ n ム付 
ガスホ I ス 

f 讓禁止 


1 M ■ 


t=n ム管接続禁止 
ゴム管 ESh ラグ-_ゴム管 


r 


iC 


機器本体 


_機器用ソケット 
取〇付け禁止 

-強化ガスホース 


8^PD 


0 


機器本体 


ス U ムプラグ 
取〇付け禁止 
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A 警告 



•異常時の処置 


異常時には 


〇 

必ず巧ラ 


点义しない場合や使用中に異常な燃焼-臭気-異常音-異常 
な温度び感じ5れた場合、または使用途中で消义するときは、 
ただちに使用を中止し、ガスをを閉じる。 

異常を感じたときは、 r 故障かな？と思った！5」 （3] -32 ぺ 
ージ）および 「ま全装置び作動したときの処置」 （33-34 
ページ）に従ってください。 

上記の処置をしてわ直らない場合は、使用を中止して、お買 
い上げの販売店、またはちよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所にご連絡ください。 


地震、义災など緊急の場合 


地震、乂災など緊急の場合は、ただ 
ちに使用を中止しガス栓とメーター 
のガス栓を閉じる。 



分解禁止 


機器を分解しない 




修理•改造には高度な専門知識び必要です。お客様ご自身で、工具を使用しての分解や修理 
は、絶対に行わないでください。 

思わめ事故や故障の原因になります。 


改造 


•使用上のを意 


許容電力!^ソ上の使用禁止 


電源プラグ①不完全接続禁止 


の 


コンセントや配線器具の定格を超える使い 
ちや、交流10 0 V 似外で使わない。 

たこ足配線などで指定 
された定格を超えると、 

発熱による乂災の原因 
になります。 



〇 

必ず行う 


電源プラグの差し込みは根もとまで確実に 
行ラ。 

差し込みび不完全な場合、感電 • 発熱による 
乂災の原因になります。また、いたんだ電源 
プラグ、緩んだコンセントは使わないでくだ 
さい。感電•発熱による义災の原因になります。 


•電気事が防止 


電源コードの破損-加工禁止 


Q 


電源コードを切断して延長しない。 
いたんだ電源コードは使用しない。 

機器の設置は電源コードびコンセントに届 
<範囲内とする。 

感電や火災などの原因となります。 



参設置場丹 f 


周囲の防乂措置 


〇 


確認 


家具や壁.棚など可燃性の部分から十分離 
して使用する。 

火災や機器過熱によるやけどの原因になり 

ぶ9。 上方 

100 cmiU 上 






































A 


夏を上のな主意 


、 



A 警告 


•電気事が防止 


電源プラグのあつかい 


磯) 


電源プラグは、めれた手でさわらないでく 
ださい。 

感電やけびをする 
ことびあります。 



〇 

必ず行ラ 


電源プラグにほこりを付着させ 
ない。（清掃する。） 

電源プラグのほこりな 
どは、電源プラクを抜志 
乾いた布で巧き取って 
ください。電源プラグ 
にほこりびたまると、湿気などで絶縁不良に 
なり、乂災の原因となります。 



A ミち意 


义災モ防 


運面したまま移動しない 


落下物にミ主意 


Q 


運転したまま持ち運びしなし、。 

強化ガスホースび折れて異常 
燃焼の原因になったり、強化 
ガスホースの接続び不完全 
になり、ガス漏れの原因に 
な0ます。また、やけどなど 
の原因にちなります。 



Q 


棚の下など、落下物のお 
それのあるところでは使 
用しない。 

落下物によっては、火災 
のおそれや、機器故障の 
原因になります。 



用途について 


乂①ついたちのを近づけない 


Q 


暖房似外の用途（巧類の乾燥など）には使 
用しない。また、巧類-毛巧 
シーツなどを機器の上に置い 
たり、掛けたりしない。 

火災や思わめ事故の t 
原因になります。 '■ 



Q 


义のついたタバコ-線香などを近づけない。 

引火して义災の原因になるおそれびありま 
す。 


• ffi 用上のミち意（幼いお子様にはさわ6せないで<ださい） 


温風吹出し□や吹出しグリルへ指を入れない 




回転物を意 


ミ豆風の出し□やの出しグリルに指や鉛筆などを入れない。 

対流ファンび回転していますので、けがをするおそれびあります。 
(特にルさなお子様のいるご家庭はごを意ください。） 
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八汗 •貝 


やけどにミ主意 


A 

局皿/王,百： 


使用中および使用直後は、操作部、取っ手 
L ソ外は高温になつているので手を触れない。 

やけどのおそれび 
あります。特に温 


風吹出し□付近、 
エアフィルター部 
などの高温部には 
触れないで<ださ 
し、 



A 使用中、停電により機器び停止したり、誤っ 
て電源プラグを巧いて機器び停止したときは、 
機器の後面（エアフィルター部や取っ手部分） 
び高温になつているので 
手を触れない。 

やけどのおそれ 
びあり危険です。 



電源コードを持って引き巧かない 


機器にの5ない 



電源コードを巧くときは、電源コードを持た 
ずに電源プラグを持って巧<。 

電源 コー ドを引っ 
ぱると、電源 コー 
ドび破損し、感電- 
ショート-火災の 
原因となります。 



Q 


機器の上に腰かけたり、 
のった0しない。 

けびややけど、機器の 
変おによるガス漏れ、 
不完全燃焼など故障の 
おそれびあります。 



巧面変色.変形についてのミ主意 

Q ミ豆風の出し□の前や周囲にものを置いたり、 
機器の後面(エアフィルタ ー g のをふさびない。 

機器び過熱し、やけどや機器故障の原因に 
なります。また、床やじゅラたんなどの変 
色やヒビ割れの原因 
になったり、 U モコ 
ン-照明器具のかさ 
などのプラスチック 
製品は変形-変色の 
おそれびあ0ます。 


殺虫剤、防虫剤使用時のを意 

Q •室内にくんじよラタイプ（発煙型）の殺 
虫剤、防虫剤を使う場合は運転をしなし、。 

機器内部に薬剤成分び蓄積し、その後吹 
出し□から放出されて、健康に良くない 
ことびあります。 

参殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。 

機器の樹脂部び変色したり、ヒビ割れす 
ることびあります。 



エアフィルターをがして運転しない 

Q エアフィルターを外して運転しないでくだ 
乱、。 

機器内部へのほこり詰まりによる故障の原 
因となります。 


いたず5にを意してください 

Q ルさなお子様び遊んだり、いたず！5しない 
よラにミま意してください。 

思わめ事故につなびるおそれびあります。 









































A 


夏を上のな主意 


、 


A 注意 



電源プラグを巧いて停止しない 


Q 電源プラグを巧いての 
停止はしない。 

機器の過熱の原因に 
なります。 



電源プラグのあつかいにミ主意 



点検やお手入れの際は必ず 
電源プラグを巧いてください。 

感電やけびをすること 
びあります。 



•ガス事が防止 


ガス栓を閉じる 


〇 

ガス栓を 

閉じる 


外出や、長時間使用 
しないとさは、ガス 
をを必ず閉じる。 


閉じる] =1. 


お部屋のガスお（例） 



•設置場所 


じゅラたんの上で使用ずる場合 


点乂-消乂の確認をする 

〇 使用時の点义、使用後の消义を確認してく 
ださい。 

確認 


〇 

おず巧ラ 

〇 


毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、機器の重みで 
巧んでも、じゅうたんの毛足に直接温風び当たらないように、 

機器の下にじようぶで不燃性の敷き板などを敷しで平にする。 

じかにじゅラたんの上に置くと、じゅラたんび温風の熱で変 
色することびあります。 

電気力ーペット-ミ豆水マットの上には設置しない。 

機器の重みで電気カーペット.温水マットび故障する場合びあります。 

また、電気カーぺットや温水マツトの熱で機器び正しい制御をしないことびあります。 



特殊な場所は避ける 周囲の防乂措置 


V 



乾燥室•温室•動植 
物の飼育室など、 
特殊な場所では絶 
巧に使用しない。 

植物び枯れたり動 
物び死 t するおそ 
れびあります。 



ミ谷室など水のかかる場所に設置しない 


ミ豆風吹出し□の前にギヤラリ 
り付けない。 

温度調節び正 
しく巧ねれず 
火災の原因に くご- 
なります。 


(格子）を取 



戀 


ミ谷室など高温-を湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しない。また、 
機器の上に巧びんや金魚ばちなどを置かない。 

万び一、水び吹出しグ I 」 J レなどから機器内部に入つてしまつた場合はただちに機器 
の使用を中止して電源プラグをコンセントから抜さガスをを閉じてください。漏電 
して感電-火災の原因になるおそれびあります。 
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A 注意 

スプレーや化学薬品を使用ずる場所で使わない 

Q 



スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぼこりのをい場所け里-美容 
院や、メツキ•塗装工場など）では使用しない。 

フ□ンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属びさびたり、刺 
激臭や異臭び生じたり、健康を害したり、また機器の故障の原因となります。 



ドアの近くに置かない 


水平なところに設置ずる 


Q 


ドアの近くなどに置 
かない。 

機器の転倒や、やけ 
どなどのおそれびあ 
ります。 



〇 

必ず行ラ 


機器は水平なところ（確実に設置でさると 
ころ）に設置する。 

機器び傾くと、転倒したり温風のち向びか 
わり、温風び当たる部分び変色やヒビ割れ 
することびあります。 


油成分び浮遊している場所では使用しない 


段差のある巧面に設置しない 


Q 


機械油や、天ぷ5油など油成分び浮遊して 
いる場所に置かない。 

機器の樹脂がヒビ割れすることがあります。 


Q 


段差のある巧面に設置しない。 

温風び当たる部分び変色 
やヒビ割れすることびあ 
ります。 



> 



f く - 





1 





お願い 



壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない 


雷ま意 


Q 


壁に掛けたり、机や台にのはて使用しなし、。 

落下や転倒によりけびの原因になります。 


€ 


機器に強い風を当てない 


雷び発生しはじめた！5、すみやかに運転を 
停止して、電源プラグをコンセントから巧 
いて < ださい。 

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷 


Q 


強い風の吹き込むところでは 
使用しないでください。 

炎び風で消えるこ 
とびあります。 ^ 




結露にミ主意 


シリコンの入ったものを使わない 

この機器は室内燃焼機器のため、気密の高 
( A いを'自帽などでは換気をしてくださし、。 

壁や天井び結露する齡や、 0 A 機器など 
に機能障害び生じる場合びあります。 

機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレー 
f \)などシリコンの入ったスプレー宙を使わな 
いでください。イオン発生器び故障する原 
因になります。 
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まを上のごま意 













































^がのなまえとはた 5 を 

ガスフアンヒーターの各部のなまえとはたらさをご紹介します。 


RC - A 291 NP ， RC - A 291 NPL 
RC - A 390 NP , RC - A 390 NPL 



ごを意ラベル 


ご使用上のを意事項び表示して 
あ0ます。 

ご使用前にお読みください。 


温風吹出し □ 


温風の出□です。 



吹出しグリル 

イオン運転の吹出し□です。 


イオン表示ランプ 


イオン運転のモードをお巧 
らせします。 

青： プラズマ クラスター 
イオン運転 

緑：マイナスイオン運転 


ねしくは 


19* 20ぺージ 


RC - A 已 90 NP ， RC - A 590 NPL 
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RC-A291 NP ， RC-A291NPL 
RC-A390NP, RC-A390NPL 


エアフィルター 


空気中のほこりび機器内に入るのを防ざます。 


取っ手 


機器を移動するとさに使用します。 


銘板 


ガス-電源の種類び表示 
してあ0ます。 


わしくは 


4ぺージ） 


ガス接続 □ 

強化ガスホースの接続□です。 


ねしくは 


16ぺージ 


感温部 


お部屋の温度を検巧します。 


RC-A590NP, RC-A 已 90NPI_ 



ねしくは 


28〜30ぺージ 


ねじ 


エア フィ ルターの 固定用の 
ねじです。 



[^わしくは^ ■§* 


29 • 30ぺージ 


ガス接続 
ごを意ラベル 


電源コ^ド•プラグ 

AC100V 已0/巨 OHz 用です。 


g わしくは、劲 


15ぺージ） 


エアフィルター 

空気中のほこりび機器内に入るのを防ざます。 



お部屋の温度を検知します。 


ガス接続 
ごを意ラベル 


電源コード•プラグ 


AC100V 巳0/巨 OHz 用です。 


居ねしくは 



各部のなまえとはた己を 


に 
































































































































内 巧のなまぇとはたらき 



^やずみスイッチ•ランプ 

暖房のおやすみタイマー運転をセッ 
卜または解除するスイッチです。 

セツト時ランプ（緑色）び点なします。 


才ートセーブランプ 



ねしくは^ 


23 • 24ぺージ 


おはよラスイッチ•ランプ 

暖房のおはよラタイマー運転をセッ 
卜または解除するスイッチです。 

セット時ランプ（緑色）び点打します。 


ねしくは 


21 • 22 • 24ぺージ 





めオート七ー フめフィルター 

設定室温 
現在室温 
おはよラ 



おさえめスイッチ•ランプ 


おさえめ運転をセットまたは解除する 
スイッチです。 

セット時ランプ（緑色）び点なします。 


ねしくは^ 


26ぺージ 



醜^ランプ 


表示部の内容をお知らせします。 


g わしくは 


17心ヘ^4ぺージ 


表示部 

設定室温-現在室温-おはよラタイマー運転のセツ 
時間を表示します。 

觸在室温 


参設定室ミ豆 


表示 

内容 

L 

約1び C 

16 

( 

1日 。 C 
く 

) 

26 

) 

2己む 

H 

連続して強燃焼 


表示 

内容 

L 

び C 1； (下 


rc 

\ 

S 

30 

30 °C 

H 

31むし: 


参おはよラタイマー 
運転のセット時間 


表ち 

内容 

日.巳 

日.己時間 


S 

24 

24時間 


ねしくはち g 


17* IS *21 〜24ぺージ 


また、異常時には安全装置の作動内容を表示します。 


わしくは'^ ■§» 


33 • 34ぺージ 
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□ックランプ 



フィルターヴィン 

エアフイルターのほこり 
詰まりをお知らせします。 
(赤色点滅） 


運転/燃焼ランプ 


(緑色）暖房運転中およびおはよラタイマーの予約中に点打します。 
(赤色）燃焼中に点:なします。 


17 • 18*21〜23ぺージ 


暖房運転スイッチ 

暖房の運転-停止するためのスイッチです。 
タイマー運転の解除ちでさます。 



室温/時間調節スイッチ 
(□ッ クス イッチ） 

設定室温-おはよラタイマー運転のセット時間を調節す 
るスイッチです。また、 ©• (▲) スイッチを同時に押 
すことにより、□ックのセツトまたは解除びできます。 


_ イオン運閱スイッチ 

イオン運転のモード切り換えや、停 J 
するためのスイッチです。 

♦ イ亭 ih -►弓ち- ► 11 — 

——マイナスイオン— 


19 • 20ぺージ 


117 • 22 • 25ぺージ 


、 




記憶機能 



設定室温-おさえめ運転の選択-おはよラタイマー運転の 
セツト時間は、一度セツトすればマイコンび記憶します。 
電源プラグをコンセントから抜いた場合でわ、次回暖房運 
転するときに同じ設定であれば、あらためてセツトする必 
要はありません。（□ックは解除されます。） 


イオン運転モード表示ランプ 

さモードの運転中に点打（緑色）します。 

-プラズマクラスターイオン強/謂 

プラスとマイナスのイオンを発生します。 
-マイナスイオン 

マイナスイオンを発生します。 


19 • 如ぺージ 






(^ゎしくは^ 


[^ゎしくは^ 


わしくはち g 


g わしくは 


わしくは 


わしくは ~%m 


g わしくは^ 



各部のなまえとはた S き 




h 




14 








































































ほいになる gi の準備 

機器をご使用になる前に、次の手順で準備をしてください。 


機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支店、営業 
所、出張所へ連絡してください。 


〇 個包をずべて取り除く。 

を部分のあて紙や包装部材をすベて取り除いてくだ 
さい。 

また、ガス接続□には、輸送•保管時におけるごみ 
混入防止のためキャップびついていますび、なくさ 
ないよラ大切に保管してください。 


III 


お願い 


11111111111111111111111111111 


♦長期間お使いにならないとさは、ガス接続□に 
キャップをはめてからな管してください。 


e 機器を設置ずる。 

〈設置できる場所-ま件〉 

•水平で平らな場所 

• 機器前ちに機器設置面より高い段差びない場所 
•家具や壁.棚など可燃性の部分から十分離れた場 
所（下図を参照してください） 


上ち 

100 cnU ソ上 



〔捕足寺 

♦機器の周囲び囲われていると、正しいお部屋の 
温度び検巧でをないことびあります。 
♦機器のを方び壁に近いと、安全装置びはたらい 
て運転び停止することびあります。 


III 


お願い 


11111111111111111111111111111 


♦毛足の長いじゅラたんの上に置<場合は、不燃 
性のじよラぶな敷さ板などを敷いて、水平に置 
いてください。温風びじゅラたんに当たり、変 
色ずるおそれびあります。 


© 電源を接続する。 

電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続して 
ください。 
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ガスの種類によって接続方法び違いまず。 

必ずお守りくだを^ Jj 


〇 ガスを接続ずる。 

強化ガスホースの取り付けは確実に行つてください。 
強化ガスホースの取り付けのミ主意点は' r ガス機荒（ガ 
ス事故防止)」 （已ページ）を参照してください。 


III 


お願い 


11111111111111111111111111111 


• ガスの接続は、必ず強化ガスホースを使用して 
<ださい。 

♦強化ガスホースの長さは、ミ夫められた長さしツ下 
で接続してください。 


[^わしくは^ 


37 • 38ぺージ 


LP ガス • 1 2 A • 1 3 A の場合 

ガス接続は、ルロ径おま継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用し 

まず。 

•機器にはあらかじめル□径迅ま継手用プラグび取り付けられています。 

• LP ガス用機器には LP ガス用を、 12A- ^3A用機器には12A■1 3A 
用のル□径ちま継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用して<だ 
さい。 

•機器のガス接続□、ガスをともに「カチッ」と音びするまでお実に押 
し込んでください。 

その他のガスの場合 

ガス接続は、都市ガス用強化ガスホースを使用します。 

♦機器と強化ガスホースはネジ接続を行います。接続は販売店にご依頼 
<ださい。 

♦機器のガス接続□にシール剤を塗布し、強化ガスホースのネジ金具を 
締め付けてください。このとさ、ガス接続□にスパナなどをかけて固 
定し、接続口に無理な力び加わらないようにしてください。 

♦ガス栓に「カチッ」と音びするまで確実に押し込んでください。 


お部屋のガスを（例) 





ガス栓を全開にずる。 


お部屋のガス栓を全開に 
して < ださい。 




お部屋のガス栓（例) 


接続についてのを意点 


しソ下の項目を点検した上で、電源コードおよび強化ガスホースを接続して<ださい。 


電源コード 

• 温風吹出し□の前を通したり、機器の下を通さないでください。 

強化ガスホース 

• 継ぎ足して使用しないでください。 

♦ヒビ割れたりしてちくなった強化ガスホースは、必ず取り替えてください。 

♦巧れたり、ねじれたりしないよラにでさるだけ短く接続してください。 

•温度の高いところに軸れたり、上にをのをのせたりしないでください。 

♦他の部屋まで延長したり、壁-天井などを通したりしないでください。 

• ガス接続部に傷びついたり、異物び付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔に 
お取り扱いください。また、お使いにならないとさは、キャップをガス接続部にはめてください。 
































































( Jl 房のしかた 


暖房運転の基本操作です。 

運転の前に r を全上のごを意」 （3 〜10ぺージ）をご確認ください。 




♦運転中に□ックをセットしたとさは、暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの停止操作 L ソがは、操 
作でさな< なります。 

♦停止中に□ックをセットしたとさは、すべてのスイッチの操作びでさなくなります。 

( r □ック機能」について已ぺージを参照してくださし、。） 


設定室温ランプ設定室温表示 


運転/燃焼ランプ 


に — トセー/ C ) ソィルター] 


設定室温を 
現在室温〇 
おはよう〇 



。 「強〇 

薦もーィォンし弓の 

マイナスイオン Q 


0 


室温/時間 


〇姪)を押ず。 

>の運転/燃焼ランプ点'打（緑色)。 

™ 対流フアンび回転します。 

■ 

■ _ 

■， 約已〜10秒経過すると…… 

■ 

国⑨運転/燃焼ランプ点な（赤色)。 

、 バーナーに点义します。 


〔捕足去 一 ' = 

• 室温表示は、お部屋全体の温度とは多少異なる 
場合びありまず。表示される室温は、目やすと 
してください。特に、機器消义後しばらくして 
再度運転した場合、点义後3〜4分間は現在室 
温び高く表示されることびあります。 

♦初めてお使いになるときや、しばらく使わなか 
ったとき、強化ガスホースを脱着したとさは強 
化ガスホース内に空気び入ることびあるため、 
運転開始時にいったん着义してから乂び消える 
ことびあります。このよラなとさには、自動的 
に]回だけ再点火動作を行いまずので点火に時 
間びかかる場合びあります。 


0 (ろ•©を押し、設定室温を 
調節する。 

設定室温ランプび点な。 

現在の設定室温び表示されます。 

初めてお使いになるときは、22むに設定されてい 
ます。 

0：設定室温を下げる。 

0：設定室温を上げる。 


C 巧足丈 _| = 

•設定室温は 「U (約1〇°の、 ri 日」〜 に 巨」お 
よび 「 H 」 （連続して強燃焼）の範囲でお好み 
の温度に設定でさます。 

•現在室温は 「U (0 でしソ下)、「1」〜「30」お 
よび 「 H 」 ore し U 上）の範囲で表示されます。 

♦暖房運転中に©または©を1回押すと、現在 
室温表示から設定室温表ホに切り換わり、約 
1□砂をに再び現在室温表示に戻りまず。 

• 一度セットした設定室温はマイコンび記憶して 
います。電源プラグをコンセントから抜いた場 
合でを、な回運転するときには前回セットした 
設定室温で運転します。 
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Ill 


お願い 


11111111111111111111111111111 


♦お部屋の構造、設置場所、室が温度などによっ 
ては、設定された室温にならない場合びありま 
す。また、弱燃焼になってをお部屋の温度び上 
びっていくことびありますので、このとさは、 
おさえめ運転を選択してください。 


©(§) を押し、暖房運転を停 
止ずる。 


運転/燃焼ランプ消な。 


CWW 


• 消火後、対流ファンは数分間回転しつづけてか 
ら停止します。これは機器内の温度び低くなる 
まで風でを却しているためです。この間、電源 
プラグは巧かないで < ださい。 




♦消し忘れを防ぐために暖房運転開始後8時間で自動消义しまず。 
(表示部び「日,'」の点滅表示になり機器び停止しまず。） 

• 暖房運転を続けたいとさは、再度運転操作を行ってくださし、。 


C 


わしくはち g 


33 • 34ぺージ 




暖房のしかた 
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r イオン運巧のしかた 

イオン運転の基本操作です。 

運転の前に 「ま全上のごを 意」 （3 〜10ぺージ）をご確認ください。 




♦運転中に□ックをセットしたとをは、暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの停止操作 LU がは、操 
作でさな < なります。 

• 停止中に□ックをセットしたときは、1すべてのスイッチの操作びできなくなります。 

(「□ック機能」について巧ページを参照してください。） 



f プラズマクラスターイオン運拓 


0度)を押す 


〇 


プラズマクラスターイオンの「強」ランプ点な。 
本体正面のイオン表示ランプ〔青〕点な。 

プラズマクラスターイオンび風量「強」で放出され 

On 9 〇 




III 


お願い 


11111111111111111111111111111 


♦吹出しグ U ルに異物を入れないでください。フ 
アンやイオン発を装置の故障の原因になります。 


©度)を押ず。 

プラズマクラスターイオンの「強」ランプから n 引 
ランプに切り換わります。 

プラズマクラス 

夕ーイオンび風—^谋〇 
量 r 謂」で放出転^®^ィォン L 弱〇 
されます。 /切ノマイナスイオン 。 
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Q 0を押す 


cww 


〇 


プラズマクラスターイオンの「弱」ランプからマイ 
ナスイオンランプに切り換わります。 

本体正面のイオン表示ランプ〔青〕び〔緑〕に切り 
換わります。 

マイナスイオンび風量「弱」で放出されます。 



•運転中に r ジー」や「カチッ…カチッ」と音ブ 
することびありますび、異常ではありません。 

•微量なオゾンの発をにより、においを感じる韦 
合びありますび、濃度はごくわずかであり健 I 
上問題はありません。また、放出されたオゾこ 
はすぐに分解されるため、部屋に充満するこ C 
をありません。 

•イオン運転中にロックをセットした場合には、 
(を ) を押ずと、一回の操作で運転び停止します。 
再びイオン運転を行ラ場合は、ロックを解除1 
た後、が）を巧してください。 

♦イオン運転は器具上部の吹出しグ U ルより吹 t 
します。器具正面下部の温風吹出し口かりは口 
出しません。 


を押すごとに運転モー 
ドびかわりまず。 





参暖房運転中にフィルターサインび点滅すると、イオン運転は受け付けません。このとさイオン運転 
スイッチを巧すと、プラズマクラスターイオン強のランプび点滅します。 

•暖房運転とイオン運転の同時運転中にフィルターサインび点滅すると、イオン運転は停止します。 
このとさイオン運転モード表示ランプび点滅します。再びイオン運転を行ラ場合は、一度暖房運転 
を停止し、エアフイルターを掃除した後、暖房運転スイッチとイオン運転スイッチを押してください。 


LO 才ートセーブ:若クィルター 


設定室温〇 
現在室温〇 
おはよラ〇 


室温/時間 


がを感 


停止 


♦暖房運転とイオン運転を同時にお使いになる場合、イオン運転しないことびあります 


マイナスイオン運拓 



イオン運転のしかた 


ザ 易養ソ 」I 


y 巧 
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II 届利なほいかた 


おはようタイマー運拓を巧う（暖房） 


ご希望のセット時間（何時間後）び経過すると暖房運転を開始し、 ] 時間後に自動で停止する機能です。 



おはよラタイマーとは 


おやすみ前（おはよラタイマーをセットずるとき）の時刻から翌朝に暖房運転を開始ずる時刻までの時間を、あらかじめ 
計算しておさまず。 




例えば • 


現在の時刻 〔夜〕午後1ひ30 

翌朝の運転開始時刻〔朝〕午前日:00 


この間は7時間3□分なので 
タイマーは I つ si にセツトします。 


V 


J 




•おはようタイマーをセツトする前に、お部屋のガス栓は全開にしてください。 

•おはようタイマーをセットする前に、設定室温 （17 ぺージ）を調節しておいてください。 


〇 @を押す。 

おはよラランプ点な。 

運転/燃焼ランプ点な（緑色)。 

おはよラ表示ランプ点な。 

表示部に前回のセツト時間び表示されます。 

(約1□秒間） 

初めてお使いになるとさは S 時間にセツトされてい 
ます。 


甫足主 

•おはようタイマーは停止中し分外に、暖房產転中 
やおやすみタイマー運転中でちセツトでさます。 

•暖房運転中にを押しておはよラタイマー 
をセツトすると燃焼び停止し、運転/燃焼ラン 
プびホ色から緑色にかわり、おはよラタイマー 
運転の待機状態になります。 
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ノ 


を押して時間を 
セットずる。 

岡に' 時間をセットします。 

表示部にセット時間び表示されている約] 0秒の間 
にセットしてください。 

タイマーセット時間は、 0. 已〜] 0時間までは0.已時 
間 （30 分）単位、 ] 〇〜24時間は]時間単位でセ 
ットでさます。 

セットした後、約] 0秒後にセット時間表示とおは 
よラ表示ランプび消なします。 


CWW 

•一度セットしたおはようタイマー時間はマイコ 
ンび記憶しています。電源プラグをコンセント 
から抜いた場合でち、な回運転ずるとさに前回 
セットしたおはよラタイマー時間であれば、あ 
らためてセットする必要はありません。 

参セット時間表ホとおはよラ表示ランプの消な後、 
® または®を1回押すと残り時間び表おされ、 
さらに押すとセツト時間びかわります。 


@ 7.5 時間 （7 時間30分）経過 
ずると、暖房運転を開始ずる。 


I ①運転/燃焼ランプ点な（赤色 ) C 


約 5 己分経過すると- 



. ⑨ おはようランプ点滅。 

約已分後に暖房運転を停止します。 



1時間経過すると- 


I ③ 暖房運転停止。 

I 運転/燃焼ランプは消なしますび、おはよララン 
I プは点滅しつづけます。 

’ を押すと、おはよラランプび消なします。 


♦おはよラタイマー運転中は設定室温び 「 H 」 の 
場合でち、自動的に2己での設定で暖房産転し 
ます。 ^ 

♦おはよラタイマー運転の待機中に、（魏)を押し 
た場合は、おはよラタイマー運転は自動的に解 
除されまずので、再度セットしなおしてくださ 
い。 

♦おはよラタイマー運転の待機中に、電源プラグ 
をコンセントから抜いたり、停電したとさは、 
おはようタイマー運転は自動的に解除されます。 
再通電したとさは表お部び「日日」の点滅をし 
まず。@を押して「日日」を解除後、再度セ 
ットしなをしてください。 

• おはようタイマー運転の待機中に、機器び転倒 
したとさは、表示部に「日引の点滅び表示され、 
おはようタイマー運転は自動的に解除されます。 
ほがを巧して「日3」を解除後、再度セットし 
なおして < ださい。 



C 


つ 


おはようタイマー運拓を解除する（暖房) 


〇 


おはようタイマー運転の 
待機中に尚を押ず。 

おはよラランプ、運転/燃焼ランプび消なして、 
おはよラタイマー運転び解除されます。 

(教則を押しても、予約を解除することびでさます。 



便利な使いかた 
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[ ffl 利なほいかた 


おやすみタイマー運拓を巧3 (暖房) 


おやすみスイツチを巧してから]時間後に自動で暖房運転を停止する機能です。 



を押す。 

H ※暖房運転中におやすみスイツチを押した場合 

>のおやずみランプ点な。 



約己已分経過すると 


おやすみランプ点滅。 

™ 約已分後に暖房運転を停止します。 



1時間経過すると 


■③暖房運転停止。 

H おやすみランプ、現在室温ランプ、重転/燃焼ラ 
Y ンプは消なします。 


[巧足丈 

•おやすみタイマーは暖房運転中し分外に、おはよ 
ラタイマー運転の待機中や停止中でも運転でき 
ます。ただし、おやすみスイッチを押すとずぐ 
に暖房運転を開始し、1時間後に暖房運転を停 
止します。 

•おやずみタイマー運転中は設定室温び 「 H 」 の 
場合でを、自動的に2日 ° C の設定で暖房運転し 
ます。 


おやすみタイマー運面を解除する（暖房) 


Q おやずみタイマー運転中に 
^を押す。 

おやすみランプ、現在室温ランプ、運転/燃焼ラ 
ンプび消なして、暖房運転を停止します。 

(1音）を巧しても、同じよラに解除することびで 
さます。 
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おやすみとおはよ 3 の組み合せ運拓を巧 3 (暖房) 


「おやすみタイマー」 （23 ページ）と「おはようタイマー」 （2] • 22ページ）を組み合せてご使用できます。 


• 「おやすみタイマー」運転中に「おはよラタイマー」をセットする 


〇おやずみタイマー運転中に 

( m ゎ)を押ず。 

おはよラランプ点打。 

おはよう表示ランプ点打。 

表示部に前回のセット時間び表示されます。 

(約1□秒間） 

初めてお使し、になるときは別寺剧こセットされてし、ます。 

0おはようタイマーの時間を 
セットずる。 

国①時間セット。 

H 表示部にセット時間び表示されている約] 0秒の間 
■ におはようタイマーの時間をセットしてください。 

™ セットのち法は 2] • 22ページをご覧ください。 

口 <おやずみタイマー運転開始か日約已已分経過ずると…… 

おやすみランプ点滅。 

™ 約已分後に暖房運転を停止します。 

— 

™ おやずみタイマー運転開始か51時間経過ずると…… 

③ 「おやすみタイマー」停止。 

④ 「おはようタイマー」待機状態。 


巧足丈 

•組み合せタイマーは①時間セツトの操作時のみ、 
おはよラタイマーの時間びセツトでさまず。 

•組み合せタイマー運転中に (^ f /1) を押すと、すべ 
てのタイマー運転び解除され、暖房運転を停止 
します。 


• 「おはようタイマー」運おの待機中に「おやすみタイマー」をセットする 


〇おはようタイマー運転の 
待機中に©を押します。 


H ①おやすみランプ点!订。 

H 暖房運転を開始します。 



約己己分経過すると 


おやすみランプ点滅。 

™ 約已分後に暖房運転を停止します。 




1時間経過すると 


③ 「おやすみタイマー」停止。 

④ 「おはようタイマー」待機状態。 


〔捕足去 - 

•組み合せタイマー運転中に ( J / 則を押すと、すべ 
てのタイマー運転び解除され、暖房運転を停止 
します。 

































[ffl 利なほいかた 


法スイッチをロックする r □ック機能 J 


ルさなお子様のいたずらや誤ってスイッチを押しても作動しないよう、スイッチ操作を制限する機能です。 


(暖房運転中に□ックをセツトした場合) 


□ツクランプ 


に）才ートセーブ 

設定室温〇 
現在室温〇 
おはよラ〇 


〇フイルター 




室温/時間 



熟が庇 

マイナスイオン 〇 



参 □ ツクをセツトする 


〇 @と@を同時に押す。 

□ックランプ点打。 

暖房運転中に□ックをセットした場合は、(||)の r 切」 
操作な外は操作でさません。 

イオン運転中に□ックをセットした場合は、 ( Jj ?) の 
「切」操作政外は操作でさません。 

停止中に□ックをセットした場合は、すべてのスイ 
ツチ操作びでさません。 


ぐ捕足寺 — 

• ロックランプ点な中に暖房運転する場合は、口 
ックを解除してから访 I )を押してください。 
•ロックランプ点な中にイオン産転ずる場合は、 
□ックを解除してから （ を) S 押してください。 
•電源プラグをコンセントから抜いたり、停電し 
たときは、□ックは解除されます。 


□ックを解除する 


〇 □ックセット中に®と@を 
同時に （1 秒 liLb ) 押す。 

□ックランプび消なして、□ックび解除されます。 
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お部屋を暖房し、壁や天井などび暖まってくる 
と、；令えているとさに比べて同じ室温でも人体 
にはかし暖かく感じます。そこで設定室温まで 
お部屋び暖まると、自動的に設定室温を下げて 
暖房運転を行ラ機能です。 

•お部屋の温度び設を室温になると、30分ごとにお 
部屋にあった下げ幅（最大 rc ) で、3回にわたり 
設定室温を自動的に下げます。なお、2回目降は 
燃焼量や風量をル刻みにを化させてを風感を防ぐ「ゆ 
らざ制御」を行います。 

( 「おさえめ運転」を還択しているとさは、2回だけ設 
定室温を自動的に下げ、「ゆらぎ制御」を行いません。） 
参オートセーブ運転中はオートセーブランプび点なします。 
•暖房運輯を開始してから数分後の設定皇品び「し]日、 

2巨、 H 」 のいずれかの場合には、オートセーブはは 
たらをません。 

•オートセーブ運転中は、現な室温び設を室温よりほ 
<表示されることびありますび、故障ではありません。 







オートセーブランプ 

(^ォ_トセ_ブ 〇フィルター I 

設定室;品〇 
現在室;品〇 
おはよ5 〇 


室温/時間 


がを感 


〇 暖房運転中にた^を押ず 


〇 


おさえめランプ点打。 


C 


(補足： ！ 

参おさえめ運転中に自動消火した場合は、対流フ 
ァンび停止ずるまでの時間び通常の暖房運転停 
止をより少し長くかかります。 

参おさえめ運転中に自動消火した場合に、室温の 
下びりちびゆるやかなとさは、現在室温び設を 
室温よりかし高い状態（現な室温び設定室温よ 
り約 rc 〜 2° c 高いとさ）であってを、室内の 
温度を正しく検知するために点火しすぐに消义 
することびありまず。 


〇 暖房運転中にた^を押ず 


〇 


おさえめランプび消なして、おさえめ運転び解除されます。 
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) 


おさえめ運拓を巧3 (暖房) 


お部屋の温度び設定室温を超えると燃焼を停止し、温度び下びると自動で点火する機能です。 


おさえめランプ 


贷 @ @ 


に)才ートセーブ〇フィルター"! 

設定室温〇 
現在室温〇 
おはよう〇 


室温/時間 


がを頗 


才ートセーブ運面とは 


おさえめ運拓を解除する（暖房) 


設定室温室内温度 


便 S 使ぃかた 


























































091つでお1、で< だを W 


曰常の点巧とお手入れ 


安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。 


-A 


が化 




参エアフィルターの脱着似外は、絶対に分解しないで<ださい。 

•修理•改造には高度な専門知識び必要です。お客様ご自身で、工具を使用しての分解や修理•改 
造は、絶対に行わないでください。 

思わめ事故や故障の原因となります。 


参曰常の点検 


曰常の点検-お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器び十分に;令えてから電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。 

機器本体には安全に関するごを意ラベルび張り付けてあります。巧れたり、読めなくなったとさは、や 
わらかい布などで巧れをなき取ってください。また、お手入れの際には、はびれないようにを意してく 
ださい。ちし、はびれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、 
支店、営業所、出張所で新しいラベルをお買い求めのラえ、張り替えてください。 


◎巧のチェックポイントを点検してください。 


r 、 

強化ガスホースは 

V ノ 

」 正しく接続されていまずか？ 

接続部を点検する（已 ' 1已ページ） ] 

J 折れたり、ねじれたりしていませんか？ " 

^強化ガスホースを点検する（已 ' 1日ページ） J 

電源コードは " 

■ いたんでいませんか？ 

」 電源コードを点検する（已 '7-1 已 '1 日ページ） 

r 、 

エアフイルターは 

、 J 

^正しくセットされていますか？ 

^ 取り付けを点検ずるに日'3□ぺージ） 1 


n — ゎ=±±ゎ,+ゎゎ .. L , ん… U フイルターサインをお認ずる （29 ぺージ） 1 

飞ほしり6□まりはあり东 E んた' バエアフィルターを掃除する （28 〜30ぺージ） 


♦機器のお手入れ （ 1力月に1回程啟 


1力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 


〇 運転を停止する。 

機器び十分に;令え、対流ファンび止まり温風び出な 
くなったこと、吹出しグ U ルから風び出なくなった 
ことを確かめてください。 



やわ5かい巧をめるま湯でめ 
5して、ぶ < しぼってか5拭<。 


特にちれのひどいときは、やわらかい布に台所用 
中性洗剤をつけてがさ取ってください。 



III 


お願い 


11111111111111111111111111111 


♦お手入れの際は、けびを防ぐためにも、手袋を 
はめて行5ことをおすすめします。 

♦化学ぞうきんやアルカ U 性洗剤、ベンジン、シ 
ンナーなどは、絶対に使用しないでください。 
塗装の色びあせたり、樹脂製の部品び変色した 
0します。 


27 



















































3 


♦温風吹出し口のお手入れ （1 力月に1回程啟 


1力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 


〇 運転を停止する。 


e 


温風吹出し□び十分に;令え、対流ファンび止まり 
温風び出なくなつたのを確かめてください。 


温風吹出し□を、電気掃除 
機などで掃除する。 

温風吹出し□に白い粉や巧れび付着することびあり 
ますび、異常ではありません。そのよラなとさやち 
れびひどい場合は、指をけびしないよラ手袋をはめ 
て、やわらかい布で巧き取ってください。 


川囚函] 11111111111111111111111111111 

♦化学ぞうきんやアルカリ性洗剤、ベンジン、シ 
ンナーなどは、絶巧に使用しないでください。 
♦温風吹出し□のルーバーを、強く押えたり、衝 
撃を加えたりしないでください。ルーバーび巧 
れたり、巧びったりして、温風のち向びかわり、 

床（カーペットなど）び変色することびありま 
す。 



♦エアフィルター-感温部のお手入れ （1 力月に1回程啟 


1力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 


〇 運転を停止ずる。 


e 


温風吹出し□び十分に;令え、対流ファンび止まり 
温風び出なくなつたのを確かめてください。 


エアフィルター•感温部を電 
気掃除機などで掃除ずる。 

エアフイルターを装着したままほこりを吸い取って 




(補足^ ^ 

♦ミちれびひどい場合は、エアフィルターを取りが 
し、はたさややわらかいブラシなどで、詰まっ 
ているほこりを取り除いてください。 

• 油などの特にひどい巧れび付着しているとさは、 
エアフィルターを取り外し台所用中性洗きに手 
早く洗い、水気をよくきってから十分に乾燥さ 
せてください。 

• エアフィルターの網部に水び付着していると、 
ほこり詰まりと同じ状態となり産転しないとき 
びあります。お手入れ後の水気は十分にきって 
<ださい。 



知つておいて<ださい 
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巧!つておいて < だをレ 


E フイルターサインび点滅した5 




•エアフィルターにほこりび詰まると、フィルターサインび赤色に 
点滅し、お掃除時期をお知らせします。この場合には、28〜30 
ページのお手入れち法に従って、エアフィルターの掃除を行って 
<ださい。 

•運転したままほこりの掃除を行ってもフィルターサインは消打し 
ません。再運転を行ってください。 

参エア フィ ルターを掃除してち フィ ルターサインび消なしない場合 
には、機器内部口まこりやごみび付着していることび考えられます。 
点検整備を受けられることをおすすめします。（お買い上げの販売 
店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談 
<ださい。） 

V - 


「じ) 习ー トセー/ !:车【 ゾィルター 


設定室温〇 
現在室;品〇 
おはよラ〇 



室温/時間 






I フィルターサインび点滅しているとをは、最大燃焼量を下げて暖房運転を行います。 

I エアフィルターびほこり詰まりをしたり、温風吹出し□に障害物びあったり、機器の後ちと壁び近かった 
りしたときは、機器内部び異常に過熱します。フィルターサイン点滅後を暖房運転をつづけると、機器び 
自動的に運転を停止することびあります。 


エアフィルターの 取りがしかた 


〇 ねじを外ず。 


广抽田^ - 

♦初めてねじを外すとさは、かたい場合びありま 
すので史ドライノ く一を使用してください。 


0エアフィルターを引き出ず。 

エアフィルター上部を持ち、上に引さ出します。 



广巧田 

♦エアフイルターを取りがしたまま運転すると機 
器の故障の原因になりまず。掃除後は必ず元の 
位置に確実にセットし、ねじを締めてください。 
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エアフィ ルターの 取り付けかた 



エアフイルターを 後板の 
受け部に差し込む。 


エアフィルター上部を持ち、下部を後板の受け部 
(2 力所）に差し込みます。 



エアフィルターのツメを 

後ホ反の角穴に差し込む。 

後板の角穴 （3 力所）に差し込みます。 


© ねじを締める。 



受け部 























r 


巧!つておいて < だをい 



故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 
修理を依頼する前に、わラー度なの点をお調べください。 




このほかに異常びあるとさや、おわかりにならないとさは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の 
支社、支店、営業所、出張所へご連絡 < ださい。 


現 


象 


点検のポイント 


暖房運転スイッチを巧して 
を運転しない 

(運転/燃焼ランプび緑色 
に点灯しない） 


♦電源プラグびコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 
♦ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 
♦停電ではありませんか。 

►□ックびセットされていませんか。 


<わし <は 


1已ページ 


2已ページ 


点义しない U ♦お部屋のガス栓は全開になっていますか。 \ 1 ] 己ページ 

(運転/燃焼ランプび赤色 

参ガス管(強化ガスホース）内に空気び残っていませんか。 32ページ 

に点灯しない） J 

♦マイコンメーターび作動していませんか。 八 

广 N 

参エアフイルターにほこりびたまっていませんか。 

(フイルターサインび点滅していませんか。） 

29ページ 

使用中に消义ずる 

^ ♦温風吹出し口びふさびれていませんか。 ^ 

♦機器の後方と壁の距離は4.已 cm じ(上ありますか。 

^ ]已ページ 

1已ページ 


参マイコンメーターび作動していませんか。 


V ソ 

参不完全燃焼防止装置び作動していませんか。室内の換気をしてください。 

已’33’34ページ 

r \ 

参エアフイルターにほこりびたまっていませんか。 

(フイルターサインび点滅していませんか。） 

r \ 

S 吕ページ 


♦設定室温び低くありませんか。 

17ページ 

よく暖まらない 

^ ♦お部屋の窓や戸び開いていませんか。 ^ 

」 — 

♦お部屋のガスをは、全開になっていますか。 

1己ページ 


♦機器前方 60 cm じ(内にちのび置いてありませんか。 

1已ページ 


参お部屋の大ささと機器の仕様(暖房の目やす)び合っていますか。 

37 .38 ぺ-ジ 

\ y 

♦感温部にほこりび付いていませんか。 

2 8ページ 



♦強化ガスホース接続細こごみなど異物び入ってしほせんか。 己’1巳ぺージ 
♦強化ガスホースで正しく接続されていますか。 U 5’1日ページ 

♦強化ガスホースびいたんでいませんか。 n 5’ 1 日ページ 


イオン運転スイッチを巧 
しても運転しない 


♦電源プラグびコンセントにしっかりと差し込まれてしほすか。 
♦ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 
♦停電ではありませんか。 

参□ックびセツトされていませんか。 

参エアフイルターにほこりびたまっていませんか。 
(フィルターサインび点滅していませんか。） 


1已ページ 


2已ページ 
20-29 
ページ 


暖房と同時運區中に ^♦エアフィルターにほこりびたまっていませんか。 ^ 20-29 

停止ずる_ A (フィルターサインび点滅していませんか。 ) _ぺージ 
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お近くのガス事業者（供給業者）に連絡してください。 


次のことを調べてくださし、 


と思った6 


イオン運面 


































































































E 


こんなとさは故障ではありません 


現 


象 


原因と対策 


運転前 


シーズン始めや、しば b くの間運転し 
なかった後、強化ガスホースを脱着し 
た後になかなか点火しない。 


巧めて暖房運転したとさや、しばらく 
ご使用にならなかつた後の暖房運転開 
始時に、煙やにおいび出る。 


強化ガスホース内に空気び入ったためです。いったん 
点乂してから失火した場合は、再点乂機能び作動しま 
す。 

機器内部の部品などに付着している油やほこりび焼け 
るためです。しばらく換気しなび日ご使用ください。 
また、フ□一 I 」ングのワックスなどび温風に加熱され 
て、におうことびあります。しば日くすると自然にな 
くなります。 


点火したときや、停止した後「コツン」 LJ ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉するガ 
_「コツン」といラ音びする。_ス弁）び作動するときの音です。_ 


運転中 


点火したとさに、「ボッ」といラ音び^ 

す如0 _ P 

暖房運転中に、「シャー」といラ音び lT 

_/ 1 _ 


点乂音びする場合びあります。 


する。 


ガスの通過音がする場合があります。 


点火後や、停止後に「チ1」」「チ U 」 「コ^機器内部の部品などび加熱やを却される際に金属び膨 
ツン」「コツン」とキシミ音び出る。 八 J 長、収縮して発生する音です。_ 


吹出しグ I 」ルから「カチツカチツ 」 U 
「ジー」と音びする。 


_ n 

」暖房運転中に運転/燃焼ランプび赤色^ 


イオン運転時に出る音です。異常ではありません。 


八 


から緑色にかわる。 


A 


おさえめ運転中の燃焼停止です。 


^暖房運転を停止してちすぐに対流ファ U 

_ 


ン（温風）び停止しない。 


機器内部を;ちやしてか日自動的に止まります。 


運励窒 
停止中 


暖房運転停止後、再度暖房運転操作を U 内部び;ちえるまでしばらく待ち、約2□秒たってから 
してもすぐに点火しない。_自動的に点火します。_ 


誤って電源プラグをあいてしまったた 
め、すぐに差し込んで暖房運転操作を 
したび、点火しない。 


内部びをえるまで数分間待ってから、再度暖房運転操 
作をしてください。 


おはよラタイマー運転操作をしたのに U おはよラタイマー運転をした場合、 ] 時間たつと自動 
^停止する。_的に停止します。再度運転操作をしてください。 


知つておいて<ださい 
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つておいて < だを I 、 


まを装置が作動したとまの処置 


この機器には、安全装置び作動したときのお知らせ機能びついています。使用中に機器び停止したら、安全装 
置び作動していないか調べて<ださい。 


安全装置作動時の表示 
(表示部と運転/燃焼ランプ） 


安全装置 


はた5さ 




(12 点滅） 


(11 点滅） 


(03 点滅） 


!し! 


(1 4点滅） 


フィルターサイン点滅 


(消灯） 


停電時 


再通電 


(消灯） 


(日日点滅） 


運転/燃焼ランプ 

-：•：- 

(赤色点滅） 


不完全燃焼防止装置 


運転/燃焼ランプ 

-木- 

(赤色点滅） 



不完全燃焼をする前に、ガスを止め暖 
房運転を停止します。 


運転/燃焼ランプ u 

(01 点滅） 8時間自動消火機能 

_(赤色点滅） パ _ 


運転/燃焼ランプ 
(赤色点滅） 


運転/燃焼ランプ 

-：•：- 

(赤色点滅） 


転倒時ガス遮断装置 


過熱防止装置 
(ヴー S スタ） 

(:※ NPL 専用） 

逆火安全装置 
(温度スイッチ） 


^使用中にバーナーの炎び消えてしまった 

とさに、ガスを止め暖房運転を停止します。 


点乂時、バーナーに着火しなかったと 
さなどに安全装置びはた日さ、ガスを 
止め暖房運転を停止します。 

ミ肖し忘れ防止のため、暖房運転開始後 
8時間で自動消火します。 


機器び倒れたときに、ガスを止め暖房 
運転およびイオン運転を停止します。 


機器内び異常過熱したとさに、ガスを 
止め暖房運転を停止します。 

バーナーび異常燃焼（逆乂燃焼）した 
とさに、ガスを止め暖房運転を停止し 
よ9 〇 


過熱防止装置 U 機器内び異常過熱したとさに、ガスを 
(温度ヒューズ）止め暖房運転を停止します。_ 


運転/燃焼ランプ 
〇 

(消灯） 


几 


過電流防止装置 
(電流ヒューズ） 


運転/燃焼ランプ 

〇 

(ミ肖口） 

運転/燃焼ランプ 


過電流び流れたとさに、電流ヒューズ 
を切り、暖房運転およびイオン運転を 
停止します。 


停電中は使用でさません。安全装置び 
はた日さ、ガスを止め暖房運転および 
イオン運転を停止します。 


、''一 ノ 

^ - 運転/燃焼フンプ [ 

• j j j (70 点'減) -本- 

^ - ^ (赤色点滅） j " 

V ノ 

^暖房運転スイッチ^ 
1 回路安全装置 1 

、 ノ 

J 暖房運転スイツチ回路に異常び起さた 

1 ときに、ガスを止め運転を停止します。 

' 1、1々4のま一 ^ 上記 L ソ外の U 上記 L ソがの異常び超さたとさに、安全^ 

尘が W 外のを术バ 安全装置作動 尸 停止します。 ^ 
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♦暖房とイオン運転の同時運転中に安全装置び作動し、エラーま号を表示して停止する場合には、両方の運転 
び停止しまず。暖房運転スイッチまたはイオン運転スイッチを押ずとエラー表示は消えます。 

♦このほかの表おび出たときにを修理び必要です。お買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支店、 
営業所、出張所へご連絡ください。 

♦お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置び作動した後、十分にお部屋の換気をせずに再運転しますと「； ||点滅」 
「 /(? 点滅」「 / y 点滅」などを表示して運転をしない場合びあります。十分にお部屋の換気を巧ったを、再運転し 
てください。 

♦安全装置び作動したを、点検して再運転してち、たびたび同じよラに作動を繰り返ずよラな場合は、お買い 
上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。 


原 


因 


処置方法 


室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中 U 
毒を起こし、死亡事故にいたるおそれびあります。エ 
アフィルターび詰まっても同様です。_ J 

ガスをび開きたりなかったときや、強化ガスホースを l / 

脱着した後などに起こります。 


ガスをび閉じ日れていたり、開きたりなかったときな 
どにおこります。 


十分に部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を 
行った後、再度暖房運転してください。 


点検後、再度暖房運転してください。 


f 1 

暖房運転開始後8時間び過ざたため。 

i ； 

f 暖房運転スイッチを1回巧して、エラー表示を解除し、 

さらにちラ]回暖房運転スイッチを巧して再運転して 

1 ください。 

r 1 

点乂したまま機器を持ち運んだり、機器び倒れたとき L 
などに起こります。 j- 

/ 1 

機器を起こした後、再運転してください。 

1 J 

r 1 

エアフィルターびほこり詰まりしていたり、温風吹出 L 
し口に障書物びあるときなどに起こります。 

i エアフィルター部の掃除や、障書物を取り除いた後しば 
日く（已〜 6 分）してか日再運転してください。(電源プラ 

1 グは対流ファンび回っている間は巧かないでください。） 

广 、 

異常燃焼したとさに起こります。 = 

し ) 

暖房運転スイッチを「切」にし、しば日く（已〜 6 分） 1 
」してから再運転してください。再度逆乂安全装置びは 

1 た日く場合は、お買い上げの販売店、またはちよりの 
i 当社の支社、支店、胃静斤' 出張所へご連絡くださぃ。 J 

エアフィルターや温風吹出し口びふさびれたときなど U 修理び必要です。お買い上げの販売店、またはちよりの 
に起こります。 ^当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。 

f 1 

電気回路びシヨートしたとさなどに起こります。 

i ； 

i 修理び必要です。お買い上げの販売店、またはちより 
の当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡くださ 

1 ぃ。 J 


停電により停止した。 


暖房運転スイツチ回路びショートしたとさなどに起こ 
ります。暖房運転スイッチを]已秒じ(上巧し続けたと 
きにも起こります。 


通電した b 再運転してください。 

(停電中は必ずガスをを閉じておいてください。） 


再度暖房運転スイッチを巧してください。け甲し続けな 
いでください。）それでち安全装置びはたらく場合は修 
理び必要です。お買い上げの販売店、またはちよりの当 
社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡 < ださい。 


ガスをを閉め、お買い上げの販売店、またはちよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 


知 n てお；3て <ださい 
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〔ご参が 


保管とア フターヴー ビス 

♦保管（長期間使用しない場合) 


' A ま局 

ガス检を閉じ、電源プラグをコンセントから巧き、強化ガスホースを取り外してください。 

必ず行ラ 


♦機器の点検-お手入れをしてか5保管してください。 

•各部のミちれを取り除さ、ほこりなどの異物び入らないよラにビニールを掛けてください。 

•特にガス接続□や強化ガスホースには、ほこりやごみび入ってガス通路を詰まらせないよラに、付属の 
キャップをして < ださい。 

•湿気やほこりの少ないところに保管してください。 

•お求めになったとさの箱に入れておかれると便利です。 

•ベランダなど直射曰光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれびあ 
りますのでお避けください。 


♦アフターサービスについて 


サービスのお申し込み 


r 故障かな？と思ったら」 （3] • 32ページ）を見てもラー度ご確認ください。 


警告- 

確認のうえ、それでも不具合びある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで 

Q お買い上げの販売店、またはをよりの当社のち社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 
(別添の「連絡先」一覧表ご参照） 

そのままご使用になりますと、故障や感電-火災の原因になります。 


なお、ご連絡いただくとさは、なのことをお知らせください。 
(1) お名前-ご住所-電話番号-道順（でさるだけくわしく) 
に）型式の呼び…機器本体後面の銘板に記載してあります。 

(3) ガスの種類 

(4) 現象（でさるだけくわしく） 

(已）訪問ご希望曰 


お客様の個人情報のお取り扱いについて 


参当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-電話番号などの個人情報をサービス 
活動および安全点検活動のために利用させていただく場合びございますのでご了承ください。 

•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権 
限の行使のために必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、当社(外の第云ちに個人情報を 
開示-提供はいたしません。 
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転居されるとさ 





警告- 

〇 ガスには、都市ガス数種類および LP ガスの区分びあります。 

ガスの種類び異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整び必要となりますので、 
転居先の ガスの 種類をご確認のラえ、お買い上げの販売店、または它よりの当社の支社、ち 
店、営業所、出張所、転居先のもよりのガス事業ち（供給業者）にご相談ください。 

ただし、ガスの種類によっては調整でさない場合らあります。 


•転居にとわなラ調整や改造の費用は、保証期間内でわ有料となります。 


保証について 


取扱説明書の裏表紙び保証書になっています。 

•保証期間中は 

保証書に記載のよラに、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。 
保証書を紛失されますと、無料期間中であってわ修理費をいただくことびありますので、大切に保管 
して < ださい。 

•保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。 

修理によって機能び維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


補修用性能部品の保有期間について 


•補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造巧切後6年間となっています。なお、補修用性能部品と 
は、その製品の性能を維持するために必要な部品です。 

ただし、保有期間経過後であってわ補修用性能部品の在庫びある場合は、有料修理いたします。 


点検藝備のおずずめ（有料) 


•長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 シーズンに]回程度）「点検整備」を受けられ 


ることをおすすめします。 

• 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命 
ください（有料)。 

• 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。 

① 機能部品の点検、確認 

② 掃除整備 
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ご参巧こ 


暖房の目やずは温暖地を基準にしております。 


品 名 

RC - A 291 NP ， RC - A 291 NPL 

RC - A 390 NP ， RC - A 390 NPL 

暖房の 

S やず 

一般木造 

7 畳 

9 畳 

鉄筋および断熱木造 

9 畳 

13 畳 

が お ブ ま （m m ) 

高さ43已 X 幅441 X 奥行140 (脚部 190) 

高さ48已 X 幅490 X 奥行1已0 (脚部220) 

質 量（本体） 

8.1 k g 

9.7 kg 

電気消費量（己0/巨 OHz ) 

45/42 W (待機時 2.5/2.5 W ) 

38/39 W (待機時吕.己/吕.己 VV ) 

接続 

ガ ス 

LP ガス •12 A •13 A •••小□径迅速; 
その他の都市ガス"•都市ガス用強1 

性手付5至化ガスホース（ガスコード） 

ヒガスホース （R3/8 ねじ接続用） 

電 気 

AC 100 V 、 己0/己 OHz (電源〕ード長さ吕 m ) 

種類 

燃焼方式 

ブンゼン燃焼式 

給排気方式 

開放式 

放熱方式 

強制巧流式 

点义 方式 

連続放電点义方式 

まを 装置 

不完全燃焼防止装置（熱電対式） 

立消えま全装置（熱電対式）•転倒時ガス遮断装置 
過熱防止装置（温度ヒューズ、サー S スタ） 

過電流防止装置（電流ヒューズ） 

停電時ま全装置 • 8時間自動消乂機能 

暖房運転スイッチ回路ま全装置 

逆乂ま全装置(温度スイッチ: RC-A2 日1 NPL 専用） 

不完全燃焼防止装置（熱電対式） 

立消えち全装置（熱電対式）•転剧時ガス遮断装置 
過熱防止装置（温度ヒューズ、ヴーミスタ） 

過電流防止装置（電流ヒューズ） 

停電時を全装置 18 時間自動消乂機能 

暖房運転スイッチ回路安全装置 

逆火安を装置(通度スイッチ: RC-A3 日 0NPL 専用） 

付属品 

取扱説明書（保話書付） 

使用ガス•使用ガスグループ 

型式の呼び 

1時間当たりの 
ガス消費量 

強化ガス 
ホースの長さ 

型式の呼び 

1時間当たりの 
ガス消費量 

強化ガス 
ホースの長さ 

都 

市 

ガ 

ス 

用 

12 A -13 A 

— 

RC - A 291 NP -1 

1 3A:2.44kW 
(2100kcal/h) 

1 2A;2.28kW 
(1 日巨 Okcal/h) 

己 m じ TF 

RC - A 39 日 NP -1 

1 3A:3.49kW 
(3000kcal/h) 

1 2A:3.2 色 kW 
(2800kcal/h) 

己 m じ TF 

13 A 

— 

RC - A 291 NP ( G ) 

吕 .44kW 
(吕100 kcal/h) 

己 m じ TF 

RC - A 390 NP ( G ) 

3-4 日 kW 
(3000kcal/h) 

己 m じ TF 

L 1 

(6 B ，6 C ，7 C ) 

己 B 標準 

RC - A 291 NPL -3 A 

2.44kW 

(2100kcal/h) 

己 m む下 

RC - A 390 NPL -3 A 

3.49kW 

(3000kcal/h) 

己 m む下 

己〔標準 

RC - A 291 NP し 3 B 

2.44kW 

(2100kcal/h) 

己 m む下 

RC - A 39 日 NPL -3 B 

3.49kW 

(3000kcal/h) 

己 m む下 

7 C 標準 

RC - A 291 NPL -3 C 

吕 .44kW 
(吕100 kcal/h) 

己 m じ TF 

RC - A 390 NPL -3 C 

3-4 日 kW 
(3000kcal/h) 

己 m じ TF 

6 A 

— 

RC - A 2 日 1 NPL -3 

2.44kW 

(2100kcal/h) 

己 m む下 

RC - A 390 NPL -3 

3.49kW 

(3000kcal/h) 

己 m む下 

己 C 

— 

RC - A 2 日 1 NPL -3 

吕 .44kW 
(2100kcal/h) 

己 m む下 

RC - A 390 NPL -3 

3.49kW 

(3000kcal/h) 

己 m む下 

L 2 

(己 A， 己 B， 已八 N) 

己 A で B 標準 

RC - A 291 NPL -3 A 

吕 .44kW 
(吕100 kcal/h) 

己 m じ TF 

RC - A 390 NPL -3 A 

3-4 日 kW 
(3000kcal/h) 

己 m じ TF 

己 AN 標準 







L 3 

(4 A ，4 B ，4 C ) 

— 


/ 

/ 


/ 

/ 

L P ガス巧 

RC - A 291 NP -2 

2.44kW 

(0.175kg/h) 

己 m む下 

RC - A 39 日 NP -2 

3.49kW 

(0.2 日 Ik 居/ h) 

己 m む下 
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RC - A 曰 90 NP ， RC - A 己 90 NPL 

1 己畳 

吕 1 畳 （ LP ガス用: 20 畳まで） 

高さ49已 X 幅已77 X 奥行17已（脚部23已） 

11.5 kg 

42/44 W (待機時 2.5/2.5 W ) 

LP ガス•に A. 13ん"小□径迅速継手付強化ガスホ-ス访ス〕-ド） 
その化の都巿ガス…都市ガス用強化ガスホ-ス （R3/8 ねじ接続用） 

AC 1 00 V 、已0/巨 OHz (電ミ原コード長さ 2 m ) 

ブンゼン燃焼式 

開放式 

強制巧流式 

連続放電点义方式 

不完全燃焼防止装置（熱電対式） 

立消え安全装置（熱電対式）•転剧時ガス遮断装置 
過熱防止装置（温度ヒューズ、ヴーミスタ） 

過電流防止装置（電流ヒューズ） 

停電時ま全装置 • 8時間自動消乂機能 

暖房運転スイッチ回路安全装置 

逆乂ま全装置(温度スイッチ: RC-A 日日 0NPL 専用） 

取扱説明書（保註書付） 

型式の呼び 

1時間当たりの 
ガス消費量 

強化ガス 
ホースの長さ 

RC-A 日 90 NP -1 

13A:5.81kW 
(己000 kcal/h) 

1 2A: 己.4吕 kW 
(46 巨 Okcal/h) 

己 m む下 

RC-A 己 90 NP ( G ) 

5.8IkW 
(己000 kcal/h) 

已 m む下 

RC-A 已9日 NPL -3 A 

已 .81kW 
(已000 kcal/h) 


RC-A 日 9 日 NPL -3 B 

已 .81kW 
(己000 kcal/h) 

4 m む下 

RC - A 590 NPL -3 C 

5.8IkW 
(己000 kcal/h) 

4 m む下 

RC-A 日日 0 NPL -3 

已 .81kW 
(己000 kcal/h) 


RC-A 日日 0 NPL -3 

5.8IkW 
(曰000 kcal/h) 

3 m む下 

RC - A 590 NPL -3 A 

已 .81kW 
(己000 kcal/h) 

3 m む下 






/ 

RC - A 已9日 NP -2 

已 .SOkW 
(0.40k 邑 /h) 

己 m む下 


isr 




寸法図 


1 


単位 ： mm 


A 


RC-A291 NP、RC-A291 NPL 



RC-A 390 NP、RC-A 390 NPL 


國 
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ぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶ ( M ) ぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶ 

型式の呼び 

RC - A 291 NP -1 -2, RC - A 291 NP ( G )， RC - A 291 NPL -3.3 A .3 B .3 C 
RC - A 390 NP -1 -2, RC - A 390 NP 似， RC - A 390 NPL -3.3 A .3 B .3 C 
RC - A 已 90 NP -1 -2, RC - A 百 90 NP ( G )， RC - A 己 90 NPL -3-3 A -3 B .3 C 

U ン f イガスフアンヒーター保証書 


この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたちのです。 

本書は、お客様の正常な使用巧態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行ラことを 
お約束するちのです。 

言己 

. 保証期間は、お買い上げの曰から1年間とし、機器本体を対象とします。 

保証期間中故障び発ちした場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 

. ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理びご依頼できない場合には、別添の「連絡巧」 
一覧表をご覧の上、お近くの U ンナイ支社-支店-営業所-出張所にご相談ください。 

. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

. 保証についての規定は下記をご覧ください。 


1 . 取扱説明書、本体貼付ラベルなどのま意書に従った正常な 
使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または 
ちよりの弊社窓□び無料修巧いたします。 

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上 
けの販売店にご依頼の上、出張修 I 里に際して本書をご提示 
してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への 
出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受け 
まず。 

3 . 保証期間内でち巧の場合にはち料修理にな0ます。 

(イ）使用上の誤りおよび不当な修巧や改造による故障および 

損ィ台 

(□) お買い上げ懐の取付場所の移動、落下などによる故障お 

トバ損もち 

(八）乂災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公書や異 
常電圧による故障および損傷。 

(二）一般家庭！;(が（例えば、業務用の長時間使用、車両、船 
舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。 

(ホ）本書の提示びない場合。 

お買い上げ曰および販売店 


無料修理規定 

(へ）本書にお買い上げ年月曰、販売店名の記入のない場合あ 
るいは字句を書き誓え5れた場合。 

(卜）指定がの燃料、使用電源（電圧）の使用による故障およ 
び損傷。 

(チ）ご転居などによる熱量変更に伴なラ改造-調整の場合。 
4. 本書は曰本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid 曰 niy in Japan . 


※この保証書は本書に明示した期間、条件のをとにおいて無 
料修理をお約束するをのです。従ってこの保証書によって、 
保証書を発行しているを（保証責任者）およびそれし^がの 
事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものでは 
ありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の 
場合は、お買い上げの販売店、または別添の「連絡先」一 
覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社-支店-営業所- 
出張所にお問い含わせください。 

※保証期間経過樓の修理、補修用性能部品の保有期間につい 
て詳しくは取扱説明書をご覧くださ IfU 


見本 


お買い上げ曰 

年月 曰 

販売店名 


取 

扱 

ち 

印 


住 所 

電話香号 


お客様へ 

この保証書をお受取りになるとをにお買い上げ曰-販売店名-取扱者印び記入してあることを確認してください。 


II ン f イ株式会 



干 4日4 -日 8 日 2名ち屋市中川 区 福住 I 
TE し代表0巳2 (36] )82’ 


hi-dllUl ス 

Ik 

B 2 iT 


1111111111111111111 

RC -390-1 75 X 01 (00) 106854 

070白00 ◎ 
















